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Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld 

De gemeenteraad van Boxtel heeft in de vergadering van 8 september 2015 het Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan-5, kortweg het vGRP-5, vastgesteld. 

De gemeente Boxtel, met onder andere 156 kilometer riolering, 88 km persleiding en 10 km drainage, 
heeft in dit plan haar beleid en strategische afwegingen vastgelegd. Daarbij gaat het om de gemeente¬ 
lijke zorgplichten voor het afvalwater, hemelwater en grondwater. 

Tevens wordt in dit plan richting gegeven aan het beheer en onderhoud van de rioleringsvoorzieningen 
en planning voor vervangingen, renovaties en verbeteringsmaatregelen voor de komende 5 jaar met 
een doorkijk naar de toekomst. Zo geven we inzicht in de kosten, vertaald naar een kostendekkende 
ontwikkeling van de rioolheffing. 

Het vastgestelde VGRP -5 geldt voor de periode 2015-2019. 


Inzage 

Het Rioleringsplan kunt u inzien op de gemeentelijke website www.boxtel.nl/riool. 


Informatie 

Voor nadere informatie over dit plan kunt u contact opnemen met Hans Mols van de afdeling Openbare 
Ruimte van de gemeente Boxtel, tel. (0411) 65 52 56, of via e-mal hmo@boxtel.nl 
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